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NO. 

OTY. 

DESCRIPTION 

PART NUMBER 

NO. 

OTY. 

DESCRIPTION 

PART NUMBER 

1 

1 

Boi 1 er cover 

65922 

58 

1 

Cottetek ultra 3 picture 

56542 

2 


Rear 1 \ d ho 1 der 

66150 

59 

2 

Ing motor/gearbox 24V 140 

59002 



Motor ho 1 der 

66709 

60 

8 

Pcbs black psu dc mi cro 

59004 

4 


Con i ster she 1 f 

6T06G 

61 

1 

Cable gland DC micro 

59010 

5 


Mo 1 n body 333 pi door 

63036 

62 

1 

Rmcu do control board 

5901 1 

6 


Ultra 333 drip troy gri 

67963 

63 

1 

Eprom psd 312b-15j (Stat 

5901 4 

7 


U 1 tra 333 door backer 

67990 

64 

1 

Bowl adaptor 

590^1 

8 


Boiler lid 

63031 

65 


Rita mains capacitor EMC 

59052 

9 


Bo r 1 er 

63035 

66 


LCD display red 338/64-12 

59064 

1 

2 

Magnet i c catch 

69028 

67 


I ng motor gear box 80 rpm 

59207 

1 1 


L/h side panel 338 ultra 

63037 

68 


Grommet 20nTn 

71026 

1 2 


L/h side pane insert 

63038 

69 


16 amp tusehol der bussman 

71 101 

1 3 


R/h side panel 338 ultra 

63039 

70 


Snapper clip no 10 

71740 

1 ■I 


Right hand side panel in 

63090 

71 

1 

Snapper clip no 12 

71745 

1 5 


Cabinet 1 id 333 ultra 

63091 

72 

8 

Ultra 3 pcb 

56353 

1 G 


Door hinae 338 ultra 

63092 

73 

1 

Dispense head ultra 3 

56452 

1 7 


Electrics box ultra 333 

63093 

74 

2 

Flush switch with cap 

54373 

1 8 


L i ve termi na 1 abe 1 

10008 

75 

1 

Switch cap red shut ott 

54382 

1 9 


Neutral terminal labe 

10009 

76 


Flush switch cap in green 

54379 

20 


Earth termi na abe 1 

1001 

77 


Re-set button 

56457 

21 


F15 sticker 

22022 

To 


'D' ring tor reset button 

56459 

22 


Cobra clip 1 5mm norma 

5'101 2 

79 

1 

Spr i ng 11 Odxl 2x5x5 . 1 

56469 

23 

8 

Button cap 

5'10'11 A 

80 

4 

C i rcu i t board spacer 

561 75 

2-^ 

8 

Str i ker p 1 ate 

5'10'IIB 

81 

1 

Extract duct 

6671 1 

25 

/L 

Cable tie tor boi er 

22102 

82 

1 

Whipper mtr 1 ong shatt 

39001 

26 

1 

Cobra clip 14mmi normal 

5'101 1 

83 

2 

Whipper base grey 

54034 

27 

1 

UK ma ins lead with 13A p 

5'1^1 6 

54 

4 

Wh i pper clip grey 

541 26 

28 

1 

Can 220mmi wire auger + a 

5'1^3^ 

85 

4 

Whipper screw ds416 

561 93 

29 


Can 220mmi Plastic aug+ag i 

5'1^36 

86 

2 

Large red whipper seal 

54699 

30 

5 

Swaged port va 1 ve sea 1 

5'15'13 

87 

1 

Impel or cate 3/4/5/6/ser 

56291 

31 

2 

I nter 1 i nk dc va ve conne 

5'15'15 

88 


Whipper chamber 12mrri out 

55410 

32 


S S R Term! na 1 cover 

5'1552 

89 


Mixing bowl restrict grey 

561 65 

33 


16mm hole diaphragm grom 

5'160^ 

90 

1 

Steam trap grey 

55903 

1>A 


P clip NX^ 

54790 

91 

2 

Mixing bowl skt/sonic we 

55372 

35 

3 

Outlet valve 8mm 24V DC 

55003 

92 

1 

Whipper mtr 24v DC short 

59001 S 

36 


Sub loom whale pump 

55150 

93 

1 

I mpe 1 1 or disc sma II wh i p 

561 45 

37 


Thermo 1 cutout 95 degrees 

55250 

94 

1 

Wh I per chamber hor i z mid 

55898 

38 


Mini camlock & com 2 keys 

55337 

95 

1 

Mixing bOwl unrest 3.8 br 

59407 

39 


Key( 5 } 

55337K 

96 

1 

Steam trop double clear 

561 64 

40 

2 

Door magnet 

5534 1 

97 

1 

Togg 1 e swi tch 

55462 

41 


E lement 3KW 2^0V SID/TID 

55^30 

98 

1 

Swi tch cover 

55463 

42 


SS relay 240v 

55^66 

99 

1 

Extract ton sounon 

55239 

43 


Term i na 1 b I cck strip 32 A 

5551 7 

1 00 

1 

Fon box 

66390 

AA 

2 

4mm pin bu 1 1 et 

55639 

1 01 

1 

Extroct ton tunnel 

55930 

45 


Hose bung tlongeless plug 

55692 

1 02 

1 

Dust cover tor inlet vol 

20014A 

46 


Cup 1 ocotor 

55745 

1 03 

1 

Inlet voive 24v DC doub 

59235 

47 


Hose 1 1 /A extro f I ex 

55770 

1 04 

4 

Foot cover non si ip 

55226 

48 


Boi 1 er seo I 

55781 

1 05 

4 

Smol 1 teet block m8 x 25 

55223 

49 


Boiler probe ossemb I y 

94543 

1 06 

4 

Foot spocer 8mm topped 

5631 1 

50 


Beveroge spout 

55983 

1 07 

1 

P ipette 

55520 

51 


Ingredient chute central 

56028 

1 08 

0- 1 m 

Heot shr i nk 1 2 - 7mm 

541 32 

52 


R/h chute 

56032 

1 09 

0- 6m 

Tube 9x15 dispense/Inlet 

55428 

53 


L/h chute 

56037 

1 1 

0- 6m 

Tube 11x18 overt I ow 

55438 

5^ 


15A tuse 

561 1 A 

1 1 1 

0- 5m 

Tube 6x1 0mm 

55S83 

55 


U 1 tro 3 doer s i I ver 

56248 

1 1 2 

1 

Keypod 1 oom u I tro 3 

56443 

56 


U 1 tro 338 dr i p tray 

5631 

1 1 3 

1 

Mo i n 1 oomi u 1 tra 3 

56455 

57 


Psu gourmet mi cro 

56365 

1 1 A 

1 

F 1 ush 1 oom u 1 tro 3 

56482 





1 1 5 

0- 6m 

Tube 6x1 2mmi 

59070 


1 3-05-03 


